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取扱説明書 


このたびはガスコン□をお求めいたださまして、 
ありがとラございます。 



•正しく安全にお使いいただくために、ご 
使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初か 
ら順番にお読みいただを、よく理解してく 
ださるよラお願いいたします。また、この「取 
扱説明書」をいつでもすぐに取りだせると 
ころに大切に保管しておいてください。 
•この「取扱説明書」に書かれている内容 
じ(外ではご使用にならないでください。 


取扱説明書を紛失された場合はお近くの当社 
までお問い合わせください。 
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安をに正しくお使いいただくために 

必ずお守り<だをい 


製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため 
にこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ 
うになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A ち検 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死亡、重傷を負ラ危険、または 
乂災の危険び差し迫って生じることび想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死亡、重傷を負ラ可能性、また 
は乂災の可能性び想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害の 
みの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示について次のよラな意味びあります。 

0 (S) €) ® A © © 

一般的な禁止 义気禁止 接触禁止 分解禁止 発乂ま意 必ず行ラ 換気必要 


を歧， レ-一…--三 

i ガス漏れ時使用厳禁 ' 

I ガス漏れに気付いたとさはガス事業者（供給業者）の 
!処置び終わるまでの間、絶対に乂を付けたり電気器具 
I (換気扇その他）のスイッチの入-切や電源プラグの 
；抜さ差しおよび周辺で電話を使用しないでください。 

I 炎や乂巧で引乂し、爆発事故を起こすことびあります。 



①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。 
(つまみのないガス栓の場合はガス栓 
から接続具をはずす） 

③窓や戸を開け、ガスを外へ出す。 

③おおくのガス事業者まで連絡する。 






警告 




機器の銘板に表示してあるガス種 
(ガスグループ）の適合を確認する 


表示のガス種び一致しないと不完全燃焼による一酸 
化炭素中毒になったり、爆発着乂でやけどをしたり、 
機器び故障する場合びあります。特に転居した場合 
は必ずガス種び一致しているか確認してください。 

* おわかりにならない場合または合っていない場合 
はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者までご 
連絡ください。 



型式名 

LP ガスガス消費量 
製造年.月-製造番号製鍵業锦 


型式名 都市ガス用 
ガスグループガス消費量 
製造年.を製造辭製鍵業銷 



絶巧に改造-分解は行わない 

改造-分解は一酸化炭素中毒やガス漏れなどの思わ 
め事故や故障、乂災の原因になります。 


% 


口。 
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必ずお守り < ださい 


警告 




揚げもの調理には使用しない 

調理油の温度び高< なり発乂す 
るおそれびあります。 


0 


乂をつけたまま機器か5絶巧に離れ 
ない、就寝、外出をしない 


料理中のちのび焦げたり燃えたり 
して乂災の原因になります。 


0 


点乂操作、消乂操作をしたときは必 
ず炎を確認する。また、使用後は機 
器のガス栓を閉じる 



異常時の処置 

①点火しない場合または、使用中に異常な燃 
焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中 
で消乂した場合、地震、乂災など緊急の場 
合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉じ 
る。（つまみのないガス栓の場合は、ガス栓 
から接続具をはずす） 

③「故障かな？と思ったら」に従い処置する。 
③上記の処置をしても直らない場合は使用を 
中止しお買い上げの販売店かお近くの当社 
まで連絡する。 

正 1 X 1 *應: 

①消乂 ②ガス栓を閉じる 


機器の上や周囲には可燃物や弓 I 乂物 
を置かない、近づけない 

調味料ラック、カーテン、新聞紙、紙袋、ぺ 
ットボトル、調理油などは乂災の原因になり 
ます。また、スプレー吿やカセットコン□用 
ボンベなどは、熱でスプレー吿内の圧力び上 
びり、爆発するおそれびあります。 

参機器の下に新聞紙やビニールシートなどの 
可燃物を敷かないでください。また、電源 
コードを通さないでください。 



ガス接続 

ガス用ゴム管（ソフトコード）を使用する場 
合は、検査合格マークまたは JIS マークの入 
っているちのを使用し、ホ線まで差し込んで 
ゴム管止めでしっかり止める 
ガスコードご使用の場合は、ス U ムプラグお 
よびガスコードの取扱説明書に従って、正し 
く接続する 

①継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない 
③機器の上や下を通さない 

③ 他の熱源などの高温部に触れない 

④ 折れ、ねじれ、引っ張りなどのないようにする 
⑥接続□に巧れやごみびないようにする 
♦正しく接続されないとガス漏れの原因にな 

ります。 



機器の周囲では引乂のおそれのある 
もの使用しない 

スプレー、ガソ U ン、ベンジンなどは、引乂 
して乂災のおそれびあります。 


シユ ー A 

が 
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ゴム管はときどき点検して取り替える 

ちくなるとひび割れや差し込み□びゆるくな 
つてガス漏れの原因になります。 





© 




































厂 A 警告^ ^ 

こんろを覆うような大きな鉄板類や 
なべは使わない ^ 

不完全燃焼や機器の異 ; 、 

常過熱、ごとくの変形、 

トッププレー トの損傷 . I .ず 

の原因になります。 心 —— W 


当社の純正部品を使用する 

補修用性能部品および補助具は当 
社の純正部品！;(外は使わないでく 
ださい。それ！;(外のものを使用し 
た場合の機器の故障、事故につい 
ては、当社では責任を負いかねます。 





使用中、使用直後の持ち運び禁止 

乂びついたまま持ち 
運ばないでください。 

乂災、やけどの原因 
となります。 

また、こ〜つ上の調 
理物などび倒れてや 
けどをするおそれび 
あります。 



戸 A を思 、 

ガス事故防止（換気に注意） 

閉めさった部屋で長時間使用しないで、使用 
中は窓を開けるか換気扇を回してください。 

一酸化炭素中毒の原因になります。また、ス 
トーブなど他の燃焼機器を長時間使用してい 
る部屋でお使いの場合は、点乂しにくかった 
り、正常に燃焼しない場合びあります。 

* 自然排気式給湯器および風呂蓋を同時に使 
用する場合は、換気扇を回さず窓などを開け 
て換気してください。換気扇を回すと自然排 
気式給湯器および風呂蓋の排気ガスび屋内に 
流れ込むおそれびあります。 



市販の補助員を使用しない 


市販の補助具（省エネ性 
をラたった補助具、市販 
のアルミはく製しる受け皿、 
焼網など）を使用しない 
でください。一酸化炭素 
中毒や、異常燃焼、点乂 
不良のおそれびあります。 
また、トッププレートや 
ごとくの変色、変形の原 
因にちなります。 



調理外の用途には使わない 


過熱-異常燃焼に 
よる焼損や乂災の 
原因になります。 


寺® 


ごとくをはずして使用しない 

なべなどを直接こんろにおいて使用しないで 
ください。不完全燃焼や機器焼損の原因にな 
ります。 



0 


この機器の点乂装置外の方法では 
点乂しない 

やけどをするおそ 
れびあります。 



幼巧や小さな子供に触!5せない 

思わめ事故の原因になります。 
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必ず婉りくだをい 


注意 、 

使用中や使用直後は 
操作部州よ触5ない 

機器本体とその周辺お 
よび調理道具び熱<な 
るため、やけどをする 
おそれびあります。 

* 特にルさなおテさま 
びいる家庭ではミ主意 
して < ださい。 



ごとくに安定してのるなベを使用する 

底びすべりやすいなベ、 

径のルさいなべなど不安 
定ななべは使用しないで 
ください。傾いてやけど 
のおそれびあります。 


お: 


〇 


パーナキヤツプを水洗いしたときは 
水気を十分ふき取る 

水滴びバーナに落ちて 
目づまりし、点乂不良 
になることびあります。 



窓か5吹き込む風や冷暖房機器の風、 
扇風機の風などを機器にあてない 

機器焼損や作動不良の 
原因になります。 


0 


水平で安定したところに設置する 

機器び傾いていると、調理中の鍋 
などび滑り落ちて、やけどやけび 
をするおそれびあります。また事 
故や故障の原因になります。 


おねがい 


0 


コン□の奥へ手をのばすとき 
は、バ-ナによるやけどや巧が 
服への引乂にま意ずる 

点乂操作時や使用中はバーナ付近に 
触れたり、顔を近 
づけたりしない 

衣服に炎び移ったり、 

熱や炎でやけどをする 
おそれびあります。 



強乂で使用する場合なベの取っ手に炎 
があた5ないように乂力を調節する 

やけどのおそれやな 
ベの取つ手の破損の 
原因になります。 



点乂操作をしてら点乂しない場含は 
操作つまみを戻して、周囲のガスが 
なくなつてか5再度点乂操作をする 

すぐに点乂操作をすると周囲のガス 
に点乂して、衣服に燃え移ったり、 

やけどをするおそれびあります。 


〇 


'塗装、漆など熱に弱い食卓 
テーブルの 上で使うときは 
不燃性の断熱材を敷く 


〇 


点検-お手入れの際は 
必ず手袋をして行う 

手袋をしないでお手入れす 
ると機器の突起物などでけ 
びをすることびあります。 



〇 


手袋 


■この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命び著しく短くなります。こ 
の場合の修理は保証期間内でを有料となります。 

■使用中ちとさどさ正常に燃焼していることを確認してください。 

■みそ汁を温めなおすとさは乂力を弱めにして、よくかさ混ぜなびら温めてください。強乂で急 
に温め直すとなべ底に沈んだみそび突然噴さ上びり、みそ汁び飛び散ったり、なべびはね上び 
ってひっくり返ることびあります。 

■初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合びあります。ゴム管内に空 
気び入っているためです。繰り返し点乂操作してください。 
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設置について 


炎検出部用 
U 切り欠さ 

点义用穴 


さ部品のセット—— 

■トッププレート 

♦受け皿部の点乂用 
穴と炎検出部用 U 
切り欠さびバーナ 
とあラよラにセッ 
卜します。 

♦四隅をしっかりと 
押さえ、器体に正 
しくセットされているか確認します。 

■ごと< 

ごとく上面の「マエ」を手前側にしてセットしてく 

ださい。片手なベは3本並んだつめのちに取っ手を 

向けますと安定よく使用できます。 



■パーナキャップ 

パーナ キャップ上 
面▽印を手前側に 
し、突起を切り欠 
さにはめます。 


▽印 
突起 

切り夕さ 




lA 注局 ' 

浮き•傾きのないようにセット 

する ^ 

一不完全: I ：然焼ゃ (\) 

乂災の原因に 一 
なります。 


設置場がと 一酸化炭素中毒や义災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。 

周囲の防义括置 * 防乂措置は各地の火災予防条例に従って行ってください。 


戸 


A 警告 


下記の条件を満たしている場所をお選び< ださい。 

* 設置後に、機器の周囲の改装（吊り戸棚をつけるなど）を行ラ場合ち設置基準をお守りください。 


♦水平で安定している 
♦落下物のを険びない 
♦上に湯沸器びない 
♦周囲に可燃物びない 


♦風び吹さ込まない 
♦水や熱がかか5ない 
♦換気び良い 

♦上に照明器具などの樹脂製品びない 



雨 

0 


周囲に可燃物 （木製などの可燃性の壁、ステン 
レス 板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁 
に直接貼り付けた壁、たななど） のある場合 

•ち記の離隔距離びとれない場合は、防熱板を取り付ける 
参トッププレートより上の側面および後励ま1己 cml ； (上、 

上部はトッププレート上面より]日日 cmlU 上離す 

■防熱板について 

別売の防熱板目、 C または金属！;(外の厚さ Smml ； (上の不燃材を図のよラに取り付けてください。 

ご購入に際してはお近くの当社までお問い合わせください。 

* 防熱板巨は壁とトッププレートとの隙間び2己 mm 必要で取り付けち法は壁にネジ止めとなります。 



•側面-背面 
隙間 


•上方 


-不燃材 


0cm] 

ソ上 


3 日 cm 


防熱板 B 


卜 M 


80 cm 

= 15 cm 


m 上 

…防熱板 B ソ上 



*_0 cm 



_ 




参流し台などの側面 

防熱板 C 


15cm 
な上 



1 cml ^ ソ上 

トッププレート面が低いとき 
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設置について 


参コンセント継手がはずれるとガス栓が閉 
まります。 


参フタを開ける 

フタのち端を 
押す 


>取り付ける 

カチッ"と音 
びするまで 
差し込む 



L ソケツ I 


0 


①ガスおを開けるとき 

コンセント継手を 
"カチッ"と音びす 
るまで確実に差し 
込む 

参コンセント継手を差し込むとガスが開 
をます。 




「ガスコンセント」は、ガスコード等を取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓 
します。 


ゴム管接続の場合 


用意するもの：の9.己 mm ガス用ゴム管（新品）1本 

/都市ガス用と LP ガス用びあります。 \ 

I お使いのガスに合わせてお選びください 。 i 

ゴム管止め2個 

①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る 
③両ちのゴム管□のホい線までゴム管を差し込みゴ 
ム管止めで止める 

③ガス栓を開け接続部からガスの臭いびしないこと 
を確かめ、ガス栓を閉める 


ゴム管止め 



ソ 

ホい線 


ガスコー ド接続の場合- 

* ガスコードを接続する場合は、ガス栓側びコンセントになっていないと接続できません。 
従来のガス栓で使用する場合は、ガス栓用プラグび必要です。 


F 化 Cf おな別陳就通 


①下図のように、まず器具用ス U ムプラグを機器のゴム管差し込み□に取り付ける 
③次にガスコードの器具用ソケットを器具用ス U ムプラグに"カチッ"と音びするまで差し込む 
(器具用ス IJ ム プラグに 同個してある取扱説明書に従ってください。） 


器具ゴム管差し込み □ 


器具用ス U ムプラグ 






-ホい線 


器具用ソケット 


-ガスコード 


巧陪お1防窟ガス梓びガステーブル用であることを確認してくだホい。 



をす} 
との色 
る手白 
め継'{く 
閉 h グ弓 
をンンに 
栓セ U 前 
スンり手 
ガ n ベを 



するす 
ずあ押 
はにを 
り端夕 
取ちフ 



































巧いかた 


1準備 



① 点乂つまみび「止」の位置にあることを確かめる 

② ガス检を全開にする 

おねがい 

鉄板や焼網の使用は機器をいためる原因になりますので使用し 
ないで < ださい。 


2点义 



① 点乂つまみを「点乂」の位置まで回し、そのまま数秒間 
保持する 

② 保持した後、手を離すと点乂つまみは「開」の位置まで 
戻ります 


おねがい 

♦なべに付いた水滴はふさ取ってからごとくにのせてください。 
余分な熱び必要になるうえ、水滴びノくーナに落ちて目づまり 
し、点乂不良になることもあります。 

参なベをごとくにのせてから点乂したほラびより点乂び確実に 
なります。 

♦手を離すと消乂する場合は保持時間の不足です。点乂つまみ 
を戻して周囲にガスびなくなるのを待ってから、再度点乂操 
作し、保持時間を長くしてください。 


3 义力調節 



炎を見なび 5 点乂つまみをゆっくり回す 


♦弱乂でお使いのとさは乂び途中で消えていないか気を付けてく 
ださい。 

参使用中ちとさどさ燃焼を確かめてください。 


4 消义 ^ 


①点乂つまみを「止」の位置まで戻す 

参消火を確かめてください。 

^7 




点火 • 




②ガス检を閉める 

* 燃焼中、ガス栓を操作しての消乂はしないでください。 
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点検とお手入れ 


> 心主意 

機器を水につけたり、水をかけたりしない 

-不完全燃焼 • 故障の恐れびあります。 


0 


おねがい 

♦点検とお手入れはガス栓を閉め、機器び冷えてから行ってください。 

(機器び冷えるまで時間びかかります。） 

♦曰常の点検-お手入れは必ず行ってください。 

♦故障または破損したと思われるちのは使用しないでください。 

♦ 「故障かな？と思ったら」を参照していたださ、処置に困る場合はお買い上げの販売店かお近 
くの当社にご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。 

♦安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。（有償） 


* 点検は削射わてください。 

♦機器のまわりに可燃物等はありませんか？ 参各部品は正しくセットされていますか？ 

♦ゴム管は正しく接続されていますか？ちくなっていませんか？ 

♦巧れていませんか？ 参ガス臭< ありませんか？ 



♦機器や取りはずした部品は落とさないように気を付けてください。けびや故障の原因になります。 

参お手入れは手袋をはめてしてください。 

参お手入れの後は各部品び正しくセットされているか確認をしてください。 ( 「設置について」参照) 



お手入れには台所用中性 
洗剤をお使いください。 


おねがい 

♦シンナー、ベンジンや酸性•アルカ U 性洗剤は使わないでください。 
機器損傷の原因になります。また、印刷•塗装面にはみびさ粉、た 
わしなどの固いちのは使わないでください。表面を傷付けます。 
♦巧れはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、巧 
れび落ちにくくなり早くいたみます。 



© 










■ごと<、トッププレート 

ミちれびひどいときは、取りはずして台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふきとる 

巧れたままにしておくと早くいたみます。ミちれはそのつどお手入れしてください。 
参トッププレートを取りはずすときは、周囲を上へ持ち上げれば、はずれます。 
♦取り付けるとさは、"カツン"と音びするまで器体に押さえ込みます。 


r - フッ素コートトッププレートについて- 

♦お手入れにはスポンジや布などのやわらかいちのをお使いください。ナイ□ンたわし、金属た 
わし、みびさ粉などの固いをのは表面をキズ付けるので使わないでください。 

♦スポンジでをとれないしつこい';ちれは乾いた布や柔らかい紙をお使いください。 

♦中性洗剤拟外の洗剤(レンジクリーナー、漂白剤などのアルカ IJ 性洗剤)は使わないでください。 

フッ素コートをいため、シミや変色の原因になります。 

♦ミちれたままにしておくとシミになることびあります。 

•長期間のご使用によりフッ素コートび変色することびありますびフッ素の効果には影響ありません。 


■炎巧出部、パイ□ットバーナ 

ミちれや水気び付いたときはやわ5かい巧でふき取る 

* 巧れや水気び付いていると点乂しにくくなります。 


f おねがい I = 

取り付け位置を動かしたり、キズを付けないでください。 
故障の原因になります。 



パイ□ットパーナ 



白い部分の巧れや 
水をふさ取る 


⑩ 






















» 障かな？と思った 6 

故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。 

下記の現象に当てはまらないとさ、また処置をしてちなお異常びあ 
るとさは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡ください。 



症 状 

お調べいただきたいこと 

点乂しない 
♦操作つまみか5手を 
離すと消义する 

•お部屋のガス栓は全開になっていますか？ （8 ページ） 

♦ゴム管び折れてはいませんか？ （3 ページ） 

♦パイ□ットバーナの絶縁部び巧れていませんか？ （1 日ページ） 

♦点乂操作は適切ですか？ 

点乂操作時、少し長めに操作つまみを保持してください （8 ページ） 
•立消え安全装置の炎検出部び巧れていませんか？ （ 1日ページ） 

♦バーナの炎□び煮こぼれ等で目づまりしていませんか？ （9 ページ） 
• LP ガスびな < なりかけていませんか？ 

使用中に消乂ずる 

•立消え安全装置の炎検出部び巧れていませんか？ （ 1日ページ） 

黄炎で燃える 
炎がま定しない 
異常音をたてて燃える 

•バーナキャップび浮いたり傾いたりしていませんか？ （6 ページ） 
♦バーナの炎口び目づまりしていませんか？ （9 ページ） 

ガスのにおいびする 

♦ゴム管の接続び不完全だったり、ひび割れ、穴あさはありませんか？ 

(3 ぺージ） 

J 


故障ではない場合 

理 由 

点义後ゃ消义後に 
キシミ音がでる 

加熱や冷却される際に、金属び膨張、収縮して起こる音で故障ではあり 
ません 

点乂 •消乂のときに 
「ボッ」といラ音がする 

点乂時•消乂時に「ボッ」という音びする場合びありますび、異常では 
ありません。 

使用中「シャー」 

といラ音びする 

心 

燃焼中のガスの通過音です。異常ではありません。 

※万びーガス臭い場合は、使用を停止してください。 
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保管とア フターヴー ビス 

^ 巧管(長期巧使わないとま） 

♦お部屋のガス栓を必ず閉めてください。 

♦お手入れをしておくと次回使用するとさに便利です。お手入れち法は「点検とお手入れ」を参照して 
<ださい。 

I アフターサービスについて ~= 

画点検•修理を依頼されるとき 

前ページ「故障かな？と思ったら」を見てもう一度確認し、そ 
れでも直らないとさは、お買い上げの販売店かお近くの当社 
までご連絡ください。アフターサービスをお申しつけのとを 
はち記の内容をお知5せください。 

なお、修理のご依頼は、 【電話】0120 ■193-860 

でち24時間受付いたしますので、ご利用<ださい。 


受付時間 

平日 9: 00〜18: 30 

±曜日-日曜日•祝日 9 : 00-17： 00 (修理受付のみ） 

ご相談窓 □ 

住所 

TEL 

FAX 

北海道ヴービスコールセンター 
ま j ヒサービスコールセンター 
関まサービスコールセンター 
中曰本サービスコールセンター 
近畿サービスコールセンター 
中四国サービスコールセンター 
九州ヴービスコールセンター 

干001 -0033 札幌市北区北3 3乗西 7 T 目]-] 

干 983-0041 仙台市宮城野区南目館2 0 - ] 0 
干 170-0005 ま京都豊島区南大塚3-] -6 藤枝ビル日階 
干 467-858 已名ち屋市瑞穂区桃園町6 - 2 3 
干 550-0013 大阪市西区新巧3-] 3-20 パ□マアワヴビル 2 F 
干 732-0804 広島市南区西蟹屋 3 T 目 8 - ] 2 
干 812-001 目福岡市博多区博多駅南2 -日-] 3 

01 1-726-2 呂22 
022-239-1848 
03-3986-0 呂巨〇 
〇已 2-824 -已188 
06-6 已 34-67 已1 
082 -262 -呂341 
092 -472-0924 

01 1-736-7374 
022 -238-0838 
03-3986-089 已 
〇已 2-824 -己670 
06-6 已 34-67 已己 
082 -263-2400 
092 -471-8400 


* 住所-電話番号などは変更することびありますのであらかじめご了承願います。 


■別売35品のごあんない 

次のような別売部品を用意しております。 

防熱板は「設置について」を見て、取り付けかたを確認して 
ください。詳細はお買い上げの販売店までおたずねください。 


■補修用性能部品の最低保有期間について 

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、己年間保有しております。 

バーナキャップ、ごとく等び長年のご使用でいたんだ場合にはお買い巧めください。 
お買い巧めの際は、必ず銘板の器具名をお知らせください。 


■ガスの種類び変わるとさ 

ご贈答、転居等によりガスの種類び変わるときは、お買い上げの販売店かお近くの当社までご連絡くだ 
さい。この場合、費用は保証期間中でち有料となります。 


■その他ご不明の点は 

お買い上げの販売店かお近くの当社または「お客様相談室」までご連絡ください。 


パ□マお客様相談室 干 467-8 日8日名ち屋市瑞穂区桃園町6き23号 TEL 日日 2-824 -己] 4己 



(f 

1.ご住所•ご氏名•電話番号 
と現象(でさるだけ詳しく） 

3. 品名•器具名(銘板表示のもの） 

4. ご購入曰•ガス種 
已道順•目標 

- み 
























仕様 


品 名 

PA - E 18 F 

器具名 

PA - E 18 F 

型式名 

A 1-1-2 - Al -1-2(1) 

種 類 

ガスこんろ 

点乂方式 

圧電点乂方式 

外形寸法(機器最大） 

高さ 9 SX 幅269 X 奥行 272 mm 

質量(本体） 

1.5 k 呂 

ガス接続 

の9.己 mm ガス用ゴム 管 

安全装置 

旧スお直 

付属部品 

取扱説明書 


型式名 

A 1-1-2 

Al -1-2(1) 

使用ガス 
ガス グループ 

ガス消費量 kW 


12 A 

3.26 


都 

市 

13 A 

3.50 


L 1(6 B ，6 C ，7 C 用） 


2.90 

ガ 

ス 

用 

L 2 (5 A ， 日 AN ，5 B 用） 


1.9 己 

L 3 (4 A ，4 B ，4 C 用） 


2.53 


6 A 


3.00 


己 C 


2.53 

LP ガス用 

2.9 己 



◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。 
































かおマま 逆位： mm ) 
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保証書 一 


名 


PA - E 18 F 


ガスコンロ 


このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な設置•使用状 
態において万一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことをお約まするものです。 

《無料修理規定》 

1 . 取扱説明書、本体貼付けラベル等のを意書きに従った正常な設置’使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店かお近 
くのパロマが無料修理致します。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご依頼のうえ、本書をご提示くだ 
さい。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お近くのパロマへご相談く 
ださい。 

5 . 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）取扱説明書によらないでご使用になったり使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷 
(口）お買い上げ後の取付場所の移動(取付工事依頼の必要な機器の場合)、落下等による故障および損傷 
(ハ)公害、火災、水害、地震、落雷、ま結等の天災地変、わずみ■鳥■くも-昆虫類の侵入、異常電圧（電気部品搭載の機 
器の場合）、 供給^ 

口- 般家庭用な 外が 
(ホ)本書にお買い上 
(へ)消耗部品の取替 


断えば、 業務用使用、車輛、船舶への搭載等）に使用された場合の故障およ 


年月日、お客様名、販売店名の記入擦印のない場合、 
および保^の提示がない場合 



* この保証書は本書に明示した期間、を件のもとにおいて無料修理をお約まするものです。この保証書によって保証書を発行して 
いるを（保証責任者）、およびそれな外の事業をに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期 
間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにお問い合わせください。 

* 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。 


2 1.9 
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